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1.2 Inorganic Analysis 


(Elements, isotopes, ions, complex 


compounds) 

1.3 Organic Analysis 
(Elements, functional groups, 
compounds, structural analysis) 


2 Particular Products and Fields 


of Application 


2.1 Inorganic Industrial Products 
(Metals, reactor materials, salts, 
oxides, semiconductors, glass, 
ceramics, building materials, 
industrial solutions etc.) 

2.2 Organic Industrial Products 
(Coal, petroleum, petrochemical 
products, plastics, textiles, dyes, 


detergents, intermediate products, 


paper, leather, rubber etc.) 
2.3 Rocks, Minerals, Soils 


2.4 Environmental Matrices 
(Air, gases, waste gases, water, 
waste water, solid wastes etc.) 


2.5 Agricultural-Technical Products 


(Fertilizers, plants, feeding-stuffs, 


wood etc.) 


2.6 Foods 
(Cereals, root crops, oil seeds, 
fruits, vegetables, animal 
products, spices, additives, 
beverages etc.; tobacco and 
tobacco products) 

2.7 Pesticides 


2.8 Pharmaceuticals and Cosmetics 


3 Biochemical and Clinical Analysis 


(General, elements, simple body 
substances, amino-acids, peptides, 


proteins, nucleic acids, lipids, 


steroids, hormones, enzymes etc.; 


drugs, toxic substances) 
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